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V iliaca sin 


Symphysis ossiumpubis 


Vagina 
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Leber 


Magen 


Placenta 

Colon transversum 
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Venacava 

Vena portae 
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Portio vaginalis 
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Mamma 


Zwerchfell 


Vena sava 
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Colon transversum 
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Mamma 


Colon Lransversum 


Placenta 
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A/ena iliaca 


Caput femoris 
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Gallenblase 


Magen 
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Uterusvene 


Arteria femoralis 


Vena femoralis — 


Pleura 


Niere 


M.iliacus 


- Os ilei 


Caput femoris 


Trochanter minor 
M. glutaeus maximus 


Mamma 


Uterus 

Placenta 


Bruno Xditz gez. 


Verlag Veit & Comp. Leipzig. 


Iith..Anst.T. EriAlFimke 7 Leipzig.. 
























































Braune U. Zweifel, Gefrierdurchschnitte. 


Tat XL 


Die Lage der Schnitte und des Kindes 


Das knöcherne Becken der linken Körperhälfte nach Entfernung derWeichtheile. 


Ebene der Conjugata vera. 

Ebene der Linea innominata. 

Mitte der Pfanne. 

Schräg geschnittene Beckenweite. 
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Beckenweite. 
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Figl- 

Beckeneingang. 

. , l 1 Form und Geräumigkeit, 

a giebt die Begrenzung durch die Weichtheile, / ( b durch die Knochen und Äponeurosen an. 



Fig.IV. 

Beckenenge. 

UntereF innerer Rand der Symph.bis Kreuz-Steissb.-Gelenk. 
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Schräge Beckenweite. 
Mitte der Symph. bis Mitte 
des 3. Kreuzwirbels. 


Parallele Beckenweite, 
er Rand der Symph.bis Gr 
des 2.u.3. Kreuzwirbels. 



Begrenzung durch Muskeln. 


2nmoKßilitz>ü8Z. 


Begrenzung durch Knochen und Äponeurosen Begrenzung durch Muskeln. Begrenzung durch Knochen und Äponeurosen. 
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